CERTIFICADO 

La Escuela de Energía en Edificación certifica que el alumno: 

JUAN MANUEL SÁNCHEZ CARRASCO 

ha completado satisfactoriamente el curso: 
Certificación de Eficiencia Energética. Edificios Existentes. Opciones Simplificadas 

Fecha de emisión: 13 noviembre 2012 

Calificación del curso: 85,00 % 




Horas Acreditadas: 32 
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CONTENIDOS DEL CURSO 



UD 1.- Normativa. (Elearning: 1 hora; Autónomo: 3horas. Total: 4horas) 

- Directiva EPBD Energy Performance Building Directive 

- Proyecto de RD de CEE de Edificios Existentes 

UD 2.- Módulo 1: Datos de partida. (Elearning: 1 hora; Autónomo: 4horas. Total: 5horas) 

- Descripción general 

- Precisión de la Calificación Energética Asociada 

- Datos básicos relativos al edificio 

- Datos relativos a la envolvente térmica 

- Datos relativos a las instalaciones 

UD 3.- Módulo 2: Manejo de las herramientas informáticas. (Elearning: 2 hora; Autónomo: óhoras. Total: 8horas) 

- Visión general 
-CE3 
-CE3X 

UD 4.- Módulo 3: Mejoras en la CEE. (Elearning: 1 hora; Autónomo: 5horas. Total: óhoras) 

- Mejoras sobre la envolvente térmica 

- Mejoras sobre las instalaciones 

- Estimación de la mejora: Ahorratuenergia.es 

Evaluación para superación del curso: (Elearning: 1 hora; Autónomo: 8horas. Total: 9horas) 

- Caso práctico de toma de datos energéticos y certificación de eficiencia energética de un edificio existente. 




Horas Acreditadas: 32 
Fecha de emisión: 13 noviembre 2012 
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